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VI. Allgemeine Thermodynamik beliebiger Korper.
steigender Temperatur,   wie bei unveranderliehem Raum oder un-veranderlichem Druck (Prozesse der Gasmotoren und Olmotoren).
Dagegen hat isothermischer Verlauf der Kurve der Warme-entziehung wegen der festen unteren Temperaturgren'ze theoretisch als giinstigster Fall zu gelten, wenigstens dann, wenn unbeschrankt groBe Kiinlwassermengen zur Verfiigung stehen.
Im   Druckdiagramm   entsprechen   den Adiabaten  I' IV  und
II' III' des Warmediagramms zwei adiabatische Druckkurven von bestimm-tem gegenseitigem Abstand. Bei unver-anderlicher spez. Warme cv ware das diesen Abstand bestimmende Verhaltnis v"jvr Fig. 201 in jeder Hohe das gleiche (Abschn. 24, Fig. 34). Bei verander-liche-m cv ist dagegen v"jv' in gewissem Grade veranderlich. Fiir den ersteyeii Fall ergibt sein Wert sich wie folgt: Die Zunahme S — S0 der Entropie bei der Warmezufuhr ist bestimmt aus
Druckcf/agramm
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Wie aus dem Entropiediagramm ersichtlich, nimmt die Entropie zwischen zwei beliebigen Punkten der unteren und oberen Adiabate um gleich viel zu. Fiir Gase kann man diese Zunahme im Zusammenhang mit dem Verhaltnis v"jvf erhalten, wenn man auf einer Kurve gleichen Druckes, die der Ge-raden AB im Druckdiagramm Fig. 201 entspricht, von der unteren zur oberen Adiabate ubergeht. Dafiir gilt nach Abschn. 28
Fig. 201.
Daher ist
somit
—S0 *= 2,303,- log-T.
i = 2,303 ep log-,
rf=     9,
' /      2.303
^^m
Beispiele. Ql = 450 Cal/kg (kraftige Ladung), Cp = 0,3, Tm---^1200 + 273, Hierfiir wareur $-Achse) hangt die Breite dieser Flache von ihrer mittleren Hohe ab, die gleich dem Tempe-raturmittel Tm wahrend der Warmezufuhr ist (genommen im Entropiediagramm). Je hoher also die mittlere Temperatur wahrend der Warmezufuhr liegt, um so kleiner wird der Entropiezuwachs, urn so geringer auch der Verlust durch die abziehende Warme QQ.
